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A 摘要 ”本文 记 述 软 证 水 螨 属 Piona 的 中 国 5 新 种 和 老挝 1 新 种 : TEDCÉISDKOEN P J sp 

~ ERGS P. chengduensis sp. n, WES ki P. spinipoda sp. n... RIKS P. 
tuberculosa sp. ns SARIRA P. papilosa sp. n. 和 异 达 氏 软 滑 水 螨 P. alldadayi sp. no 4 
属 为 老挝 水 应 区 系 之 新 纪录 。 本 文 还 简 记 了 该 属 属 征 和 逐 毛 分 布 特征 ， 编 制 了 中 国 现 知 种 检 
索 表 。 


小 关键 记 欣 滑 水 螨 属 、 KC Jis f. 新 种 ， 中 国 ， Eu 

7 pese ^ 

Ak CH 7K SIR. Piona 是 软 清水 螨 科 Pionidae, fk?m7Kd IE EL Pioninae 的 唯一 属 ， 中 国 区 系 
vo aE 7:39 PROCEDURE RUDI 7K IS P. noduta lacerata Sokolow (Lundblad, 1936), $8 
HEIKE P. coccinea coccinea (Koch) (Viets, 1938; Uchida 等 。，1951)， 本 文 作者 描述 过 两 种 
{ 金 道 超 等 ，1992) 。 在 近年 自我 国 和 老挝 采 歼 的 标本 中 分 别 鉴 出 此 亚 科 及 属 的 5 新 种 和 1 
新 种 ， 老 挝 为 该 亚 科 及 属 的 新 分 布 纪录 。 经 本 文 形态 研究 并 综合 Cook (1974) 的 意见 ， 本 文 定 
义 了 软 请 水 晴 亚 科 暨 属 特 征 并 首次 归纳 了 腺 毛 分 布 特征 。 

新 种 模式 标本 保 在 于 贵州 农 堂 院 、 测 量 值 单 位 为 km， 文 中 缩写 意义 如 下 : 

A, A RRE, FARE: O, OIRRE, REE 





D. -— Do —— ERE l 1e, FIRE 4 Ep ce . E EHRE d. e. PREA 
Ly oo ekhi RREI u, MIRE 4 Ma cnm, V.— HIRE 1, e. BRE 4 
P-I. eU P-V-— l, e ， 须 肢 节 S 

I-L-l, ee I-L-6—IH&R 1 d, ere . Ig6T1. R'EfgxuNM 

Ep 工 ，……。EpT 一 一 基 节 板 工 ，……， 基 节 板 人 

太 EG 一 一 前 基 节 板 群 ， PFG 一 一 后 基 节 板 群 。 





1 软 滑 水 螨 亚 科 Pioninae Thor 1900 A% Ak Piona Koch 1842 特征 


11 亚 科 特征 
体 壁 光滑。 殖 吸盘 通常 很 多 、 仅 极 少 种 类 可 少 至 $ 对 左右 。 有 生 香 陷 窝 或 无 。 基 节 板 
上 的 刚毛 均 为 细毛 : PEG (尤其 EpIY， 中 绿 极 发 达 。 哪 底 有 显著 锚 突 (MEZ), DJL 


* 国家 教委 和 国家 自然 科学 基金 资 助 项 目 
本 文 1995 年 12 月 17 日 收 到 ，1996 年 3 月 28 日 修 回 
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在 显 底 亚 前 端 腹 方 。 须 肢 P- 卫 无 长 大 毛 ，P- 代 端 部 腹面 有 栓 毛 (但 其 中 1 种 的 栓 毛 在 侧 
i). AENATII-L-6 爪 特 化 为 传 精 器 ，IV-L=-4 中 部 腹面 亦 特 化 为 呈 深 缺 刻 状 的 传 精 器 CX 
际 功 能 为 把 握 肉 师 )。 有 游泳 毛 。 
12 属 特征 

如 亚 科 特征 。 软 滑 水 螨 亚 科 仅 含 1 属 一 一 软 滑 水 螨 属 ， 是 否 对 之 分 亚 属 则 意见 不 一 ， 
若 分 亚 属 ， 则 据 梭 师 肛 也 周围 是 否 有 叫 陷 ( 称 生殖 陷 帘 ) 和 亚 -L-6 特 化 爪 的 数目 而 分 为 
4 亚 属 (Besseling. 1959; Viets, 1987)、 但 如 此 划分 的 亚 属 成 员 间 有 显著 的 特征 交叉 ， 尤 
其 生殖 陷 帘 在 不 同 种 间 有 明显 序列 性 ， 因 此 这 两 个 特征 性 状 不 足以 构成 亚 属 分 类 依据 
(Cook, 1974)， 不 应 予 之 分 亚 属 ， 作 者 赞同 此 殉 点 。 

模式 种 : LAIRI Piona coccinea (Koch 1836)。 
13 腺 毛 分 布 体 位 

软 请 水 螨 为 具 16 对 腺 毛 的 类 群 ， 它 们 与 2 对 腿 毛 在 驱 体 上 的 分 布 体 位 如 下 ，A 位 于 
躯体 最 前 端 两 侧 ，A; 位 于 侧 腿 内 侧 偏 后 (背面 观 ) 或 上 方 (侧面 观 )， O 位 于 秽 体 前 
ma A HAAN, O, 位 于 侧 腿 远 后 方 内 侧 、D) 前 内 侧 间 。D,、D; 和 D, 呈 二 列 依 次 位 
于 体 背 近 中 线 两 侧 ，D, 介 于 DD) 和 D, 间 而 生 于 背 俩 。L,、L; 和 位 于 体 侧 中 线 附近 且 
几 为 同行 ，L; 位 于 背 侧 而 与 D, 几 在 同一 线 上 。E, ME k: E, tt F AEGA PEG Z 


间 ， 但 多 与 AEG 后 缘 邻 近 或 愈合 ，E4 位 于 PEG Inr s SR. V, REBI V 


刚毛 稍 前 于 Vz。、 二 者 分 列 于 肛 孔 后 方 两 人 出，V: 位 于 PEG 后 突 和 生 范 域外 人 《腹面 观 ) 
AREMT PEGER HEM), V, 在 身体 末端 背面 。 


2 分 类 检索 表 


现在 将 过 去 报道 的 中 国 软 滑 水 螨 亚 科 、 软 请 水 螨 属 4 种 〔Lundblad、1936 Viets, 
1938; Uchid 等 1951. 金 道 超 . 1992). 和 本 文 记 述 的 5 新 种 及 老挝 1 新 种 一 并 编制 分 类 
检索 表 如 下 。 
中 国 软 渭水 螨 周 现 知 种 分 类 检索 表 〈 含 老挝 一 种 ) 


Key to species of Pions from China (one species from Laos) 


1 殖 吸盘 5 一 ? x. HEMEII-L-6 基 半 部 细小 ， 端 半 部 极度 膨大 nennen ennt entente 
… IHRE ERKKA Piona nodata lacerata Sokolow 1928 
V ERR 10 对 以 上  EMEEINE LLLI MERE 
2 须 肢 细 长 、P- 工 均 宽 、 长 为 其 宽 的 2.5 Wifi reererreeesrnennsserevensnersesernnueeneoernrvesererteresvereervensierens 
-- - 异 达 氏 软 清水 螨 ” 新 种 (老挝 ) Piona allodadyi sp. n. (from Laos) 
2 顷 肢 粗 短 型 ，P- 开 及 大 状 、 长 小 于 其 宽 的 NECI D E 3 
3 | EpIV 中 缘 至 少 后 部 17 3 愈合 | 
3! gie Epi 中 缘 不 您 合 ry eos i Š 


4 ÉR R 30 对 左右 ; EMT JLUERE, IY-L-43mÓtD 2 根 游泳 毛 eee Á—————— 
eR ere * 多 突 软 请 水 螨 ”新 种 Piona papilosa sp. n. 
4 殖 吸 盘 TO 对 左右 ; 雄 螨 肛 孔 与 殖 吸 盘 板 后 缘 傅 合 ， 术 -L-4 端 部 游 水 毛 3 根 。 et 
ete od A - Raiki Piona polyacetabula Jin et Guo 
5 殖 吸 盘 板 宽 几 达 V, 位 置 ， 殖 吸盘 35 一 42 对 ; SEMITV-L-4 传 精 器 后 方 长 大 毛 6 根 -， 
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———————M— - AAE Pena platyura Ain et Guo 
3 FUR GEBODURGA EPV ERNE EMAER BOCBO HE V. BEER. RADE 35 对 ereeernen 6 
6 f&wEII-L-6 dh. 肉 晴 多 吸盘 板 短 、 前 端 仪 过 生殖 孔 后 123 BÉ eeeeemMHmMHIHIMHMH 
ET - RILA ki Pinna coccinea (Koch 1838) 
o MAN L oHG [01$ 9B [5 004 LA ERES 7 
ÉCILE D GE 1 MISERERI TT A ET 8 
T 背面 无 背 毛 ; SUSEID-CLO6 HODJA eeeeeeeeeeeeet BEER GK EE ”新 种 Pionu tuberculosa sp. n. 
8 HER E DA IV-L-4 传 精 器 前 壁 栓 毛 2 H: P- 履 栓 毛 在 背 侧 - ee 
PT 政 足 软 请 水 晴 S ”新 种 Puno smnipodu sp. n. 
8 H E, 与 EpIV 后 缘 合 人 台 或 紧 ， 传 精 器 前 壁 栓 毛 3 根 ，P-R 检 毛 在 腹面 ee 9 
9 RRRA KAKER, Whe -为 端 部 粗 于 基部 的 棒状 毛 : 雄 婧 PEG 前 距 狐 说 ， 不 如 前 殖 片 宽 
成 都 软 请 水 晴 新 种 Piona chengduensis sp. n.9” 维 旺 传 精 器 后 方 长 大 毛 普 通 粗 毛 状 ，3 5. MEN 
PEG APEE AE PATIH ————————————————————————————Á 


3 新 种 记述 


3.: 李 氏 软 滑 水 螨 ” 新 种 Piona li sp.n. (ÉD 

Ht. DERE w96. PELO. D, Ni LB. 1 对 缘 片 。AEG 前 端 至 后 内 突 端 部 252, 
HARIK EpllB[ E, 3。PEG HEA., [HERZ] 4. rn E 248. Epil ME PEG 后 突 
端 部 348. E. 和 E, 22 3l Epil fif fü EpIV ARAA.: WRA PIS t ARRE 
374， 前 绿 中 部 与 PEG 后 中 角 人 印台; 生殖 陷 寅 较 深 、 圆 形 、 和 生殖 孔 长 2。 肝 和 孔 较 接近 殖 
RHEI., Epi BIA ETIL 400. SEER 204. 4X Ep 了 中 缘 中 部 ， 敖 肢 长 243。 须 肢 
P- EER, P-IRT pE P-V RREAK, ERRA 1 大 毛 瘤 和 数 
NER. Howie E D., Bi &w5dEE: P- 133 P-IL139, P-II57. P-IV146, 
P-V352, I Em 4 Dd EK: I-L-3 R2, I-L-4 184. T-L-5 202, I 
-L-6 198, M-L-6 HK. 3 IK, BATERA MAREE R. IVAETV -L-4 fier as BE 
栓 毛 3 根 ， 后 壁 栓 毛 5 根 、 长 大 毛 3: TILES W-L-3 146. IV-L-4 202. IV 
-L-5 247, 人 Y~L-6 223。 游 汪 毛 分 布 ，I -L~4 4. 1-L-5 5; ~L-4 和 5 备 6; M 
-L-3 2, [I-L-4 8, -L-5 1; NN-L-4 3, IY-L-4 5, 

MERE. DEC 1304, HE 783. H mA IERA. AEG 前 端 至 后 内 突 末 端 278， 后 内 
突 短 而 尖锐 - PEG 间距 106， 中 缘 长 约 226，Ep 林 前 缘 至 后 突 末 端 383， 后 突 发 过 。 生 至 
Hi, 365, WRA 15 一 17 th: Æ FAE 209， 前 殖 片 接近 Epin t ARKE, E 与 
Epi FÆRA, E, 游离 。 肛 和 孔 远离 生殖 域 而 近 于 V 水 平 线 。Ep 亚 前 缘 至 肛 孔 609, SUE 
E21. 8hXxEpICBARSUBE KEK 278. MEERDER, 4754970 E. P-I 35, 
P-II 146, P- 80, P- 151, P-Y 57. IE 4A 节 背 面 长 ，I-L-3 146 I 
-L-4 212, I -L-5 240. I -L-6 250. IV Bog 4 fi E: IV-L-3 19r, IV 
-L-4 268, [V-L-5 292, W-L-6 257. üfbik &o dh: I-L-4 5. I-L-5 & II 
-L-4 9,][I-L-5 t0; il-L-3 2,.1][-L-4f$0 5 & 16s IV-L-3 2, IV-L-4 6.]W 
-L-5 7. 
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正 模 7, FẸ 317-1, 1992-X -27. RAAR., RAE. WINES 12 ， 片 号 
316-1, 4 2 2, WRH 317, 39 V, ARME 316, RERRAER. TESTER. 








图 1 李 氏 软 请 水 螨 新 种 Piona lii ap. n. * l 
各 .背面 (dorsal $) B. 腹面 (venter 2) C. 侧面 (lateral 25 D. 腹面 (venterf)】y 
E 须 肢 (palp <) F. 整 肢 (chelicera 3) G. MÆ 4 d4IV-L-4 人 A 人): H. — 6 Tl -L-6 éh ig 


种 名 词 源 ， 本 新 种 以 作者 业 师 、 西 南 农 业 大 学 教授 李 隆 术 先 生 姓 氏 (LD 命名 。 

E Sj Ep B TU D. An e RS B Rl E, B Eiki Piona liberiensis Cook 1966。 显 著 区 别 为 
后 者 肛 孔 与 区 吸盘 板 后 缘 众 合 ，P- 腹面 不 显著 脱 大 且 毛 瘤 小 。 

3.2 ”成 都 软 滑 水 螨 ”新 种 Prona chengduensis sp. m. (图 2) 

HE. EK 713 (722)， 体 宽 530 (5395, D RAWA 1 对 弧 形 条 状 小 背 片 。AEG 
前 端 至 后 内 突 端 部 213 (226)， 后 内 突 伸 至 Ep 了 前 1 /3 处 。PEG pik, AEH 3, 
PK 243; Ep 亚 前 缘 至 PEG 后 突 末端 313， 后 突 端 部 与 殖 吸 盘 板 端 前 缘 顶 接 。F, 与 
Ep 本 后 缘 愈 合 ，E 前 后 分 别 与 Ep 卫 后 缘 和 殖 吸 盘 板 紧邻 ， 但 布 愈合 。 殖 吸盘 13 对 左 
右 ; 殖 吸 盘 板 宽 322， 前 缘 中 部 与 FPpIV 后 中 角 重 登 ， 生殖 陷 窝 较 深 ， 似 圆 形 ， 生 殖 孔 长 
48。 肛 孔 与 殖 吸盘 板 后 缘 愈 合 ，Ep 王 前 缘 至 肛 孔 357. WEK 167, WRK EpI 中 绿 中 
k, KEK 223. HE P- 工 脱 大 ，P- 亚 长 略 等 于 宽 ;， P-IY 上 腹面 中 部 大 型 毛 瘤 2 个 ， 端 检 


E Cr 


a oA aimo 
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毛 生 于 腹 侧 面 ， 背 侧 近 基部 和 近 端 部 各 有 1 短 刺 状 栓 毛 : 各 节 背 方 长 ，P- 工 33 (35) 
P-I 120 (136). P-III 61. P-IV 128, P-V 50. IRA 4 节 背 面 长 ， 工 -L-3 122 
(130) -L-4 160(174. 工 -L-5 177(183, IL -L-6 177 (19D. II-L-6 传 精 器 2 
IK. IVRfeTERSRHISEH 1 太 毛 、3 栓 毛 ， 后 壁 6 栓 毛 、2 大 毛 且 一 大 毛 为 端 半 部 较 粗 的 棒 
状 毛 ， 端 4 TEE. IV-L-3 139 (148) IV-L-4. 174 (200), IV -L-8 198 (226), IV 
-L-6 184(174X KERKE: I-L-4 2.I-L-5 X I-L-4 和 5 各 4 亚 -L-3 2, 
亚 -L-4 5.]-L-5 1: 有-L-4 3. KR-L-S 5. 








A poe --—-- 
: ] ` a res F 
€ 1 " $i EEN y 
: E 
P n Dz MES xo et : 
LX os 
» dp ——73 | 
HEN 
` * U* d euo d 
* e " - a 
r ^ 
eu. 
^ B 
` [7] ^ 
CEST TATA "^w x ps 
e 
ND 
er 
Dp x = AU M ME 
A e $ 
| EN TEL ee T ON 
4L E P 
zx ! 1 
Rcs E T‘ À E 
NES 国有 ; 
2 z00 — : a 
IX 0x Ea LOREM di + 
—07—À ZF -= 一 * : Bc 4 t- l 
Eu aue i 
一 = 一 一 二 一 二 一 
E 一 二 二 P ET 
一 一 d Lu > 
DEFH Wa um H 





图 2 成 都 软 靖 水 晴 新 种 Piona chengduensis sp. n. 
A 腹面 (venreT ?lB "Eifildorsal-- k C. M Elvener:h D. E. MA fü Sii antracaptulum and chelicera ,*): 
F "iüipalp *& G ZÆ Sdüemll-L-s-6.*» H. E 4 G(v-L-4 5i. 

Kf. PE 1078 (1061)， 体 宽 687 (696)。 背 面 特征 同 雄 螨 。AEG 前 端 至 后 内 突 
X 261 (260, AEG-EpII $ f:fz SEE Zn£kik. AEG MAE Ep 亚 前 173 处 。PEG 
中 距 锋 之 、 仅 约 26， 中 缘 长 约 235、 后 突 中 等 发 过 ，Ep 亚 至 后 突 端 部 365 (339)。 生 殖 域 
宽 383 (409)， 殖 吸盘 16 对 左右 ; 生殖 片 间距 174， 前 殖 片 小 型 ， 约 与 E, 3EfT. E, 紧邻 
EpID£k. E, 游离 - 肛 孔 位 于 生 域 至 V 问 中 部 处 、Ep 亚 前 缘 至 肛 孔 539 (548). "E 
204 (213)， 锁 突 伸 达 Ep I Fpi; Ed 217 (261)。 须 肢 特 征 同 雄 螨 ， 各 节 背 方 
K: P-I 31(34&4 P-I 129(150) P-D 63 (77) P-IV 129 (150), P-V 49 (56)。 
lis 4 ik: I-L-3 127(148), I-L-4 181(217, I-L-S 1911222, I 
-L-6 191(222. IV im 4 WAK: IV-L-3 163 (191 IV-L-4 219 (261). IV 
-L-5 250 (261), IŅ-L-6 202(191), RP E: I-L-4430 54€ 7: II-L-3 2, TII 
-L-4 7. 亚 -L-5 9:IV-L-3 2.TW-L-4 5,IW-L-5 4 
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正 模 7. Hr 20-1, 1992-4 -8—10, MIARE TE XD— RAS AME., Hl 14. 
Hw 20-2. 2€ Y, F5 20-3, 20-4, 85 5, 72 E, BRES 20, SE RRIGEIRDIER. 

种 名 词 产 ， 本 新 种 名 自 标 本 采 地 地 名 。 

本 新 种 略 似 非 洲 软 滑 水 螨 Piona afficana Viets 1916， 显 著 区 别 为 本 新 种 雁 螨 PEG 中 
缘 完 整 而 后 者 后 部 愈合 ，IY-L-4 具 棒 状 大 毛 而 后 者 为 普通 大 毛 ， 新 种 肉 晴 PEG 间距 极 
狭 窗 且 不 如 前 殖 片 宽 、 后 者 PEG 间距 远 远 宽 过 前 殖 片 ， 新 种 须 肢 P- 作 上 腹面 毛 瘤 大 型 而 
后 者 极 小 。 

3.3 刺 足 软 滑 水 螨 Piona spinipoda sp. n. (图 3) 

HW. Ek 560， 体 宽 456. D, 后 内 侧 的 1 对 长 条 形 小 背 片 与 0;, 在 同一 纵 线 上 。 
AEG 前 端 至 后 内 突 端 部 177， 后 办 突 末 端 仅 略 超过 Ep 焉 前 缘 。PEG-Ep 亚 基 节 板 儿 较 狂 
7, PEG PEH 4 PK 170; EpIIL REA 93088 240， 后 突 末 端 达 生 殖 域 。E; E, 
HFA. HR 13 一 15 对 ; ARARE 261， 前 秋 中 部 与 Ep 玉 后 中 角 接 船 ， 生殖 陷 窝 较 
浅 ， 圆 形 ， 生 殖 孔 长 33。 肛 和 孔 较 远离 殖 吸 盘 板 ， 后 缘 与 Vi 在 同一 水 平 线 上 ，Ep 亚 前 缘 
至 肛 孔 296。 显 底 长 132、 锚 突 伸 达 Ep I rPf&rpáp; SEE 191。 须 肢 P-K, P-E 
EFTE: P-IVERIBUER 1 对 、 巨 大 ， 端 腹面 无 栓 毛 ， 端 背 侧 面具 1 短 刺 状 栓 毛 ;各 节 
EFK: P-I 26.P-I 11LP-IID 57.P-W 98,P-V 43。 工 足 端 4 节 背 面 长 ; 
I-L-3 111，I-L-4 160, I-L-5 174, 1-L-6 160。 亚 -L-6 传 精 器 爪 为 2 爪 ， 
其 中 长 爪 中 部 有 沧 状 小 爪 。 玉 是 传 精 器 前 壁 2 栓 毛 ， 后 壁 3 栓 毛 和 3 根 长 针 状 大 毛 ; 端 4 
"d: IV-L-3 108, W-L-4 157, IV-L-5 191, IK-L-6 177. bx Eds: I 
-L-4 1, I-L-5 2: H-L-44n5£ 3 HI-L-3 3, 焉 -L-4 5, M-L-5 1; IV 
-L-4 i. IV-L-5 5, 


A-— - 一 过 
外 





图 3 WEAK k $FP Piona spinipoda sp. n. 2 
A dorsal B. 腹面 (venter)，C. 四 足 4 35([V—L-45 D. 须 肢 (palp;) E. zi 5 $0 6 354II-L—5-6). 
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2a (pH Hi RAE PEHA HEEL ”新 种 ORA ES: Eh RREH 145 
HERE. RRR 


E ^, Hi 14-1, 1992-WI-1. db Eea eE, Gud. EER 

PAi: Spma. HT d.UH]. HË” Poda. TIERE uh En. AAdREGNRRBIV 
-L-4 EFE a VEI] 3 8 K E SUE R, 

FAFE 5 b P xtbi&ikIBd d Piona bromada Cook 1980 iIEÍEI. [Hr PEG 中 
ZLEFE TAA., MI BARAR A, W a g 
34 ARAKS ”新 种 Piona tuberculosa sp. n. (图 小 

Hp. [Ed 939 (8870. BE 644 (6090, imn. AEG His n P E ARD 270 
{278)。 后 内 突 仅 路 超过 Epli PEG 中 缘 间 距 约 6， 中 缘 长 261; Epil AE PEG 
hit BB 330. Hi 53 AUR DpHzOu ab niik fre. E. 和 E, gal Epl RAM Epy c ERR 
&. MRA 20 MUR. ARARE A426 CAVD. Map EpIV/G th füfró: AARE 
P. OK NIE. "ügLEK S2. MILESE SERE. Epi Aa ENTAL 417 (4220. WEK 
18], Wü fh EpI BEND 1; 3 BERK 243 WE P- EMEREK, P-IRT 
宽 ; P- 玉 腹面 中 部 的 2 长 毛 和 4 根 短 毛 由 有 大 小 不 等 的 毛 瘤 ， 侧 而 有 短 粗 毛 3 根 ， 端 栓 
ER k, dB TS 4HE YR: P-I 3205,P-H 141 (146), P-III.| 74 (70), P- IV 
141 (146), P- V 52 (49), | Eom 4 did dic: 1-L-3 125. I-L-4 184. I 
-L-S 212. I-L-6 202. Wl-L-6 fR RA 3k. IV-L-4 传 精 器 前 壁 3 4 EE. Jn 
EREE 3 RHE: TIVE 4 Ud 5d: I-L-3 157, -L-4 16, IV 
-L-3 20.]V-L-6 198, fi Wk-E: I-L-4 4 I-L-5 $;H-L-4 7, 0 
-L-5 &Il-L-3 ?.I]I-L-4 8.l-L-S 1 TY-L-4 3.I]V-L-5 6. 

HER: [Eje 1365 (1374). {E 983 (10000, FHA t5 ISI. AEG 前 端 至 后 内 
AEx Bp 261 (270). THEE Amb PREK AEG-EpIIL 3E dr; SE PB. PEG HE 148 
4157)。 中 缘 长 约 191. Je ÓEIPE RIS. Epi BA BUR OE Am 365, EIRE 435 (C443, 
得 吸盘 约 30 对 ; 生殖 片 问 距 230， 前 殖 片 前 位 于 E; E. 5 EpII/G 2X ES RO fts HT. 
IL FERIR D Y 水 平 线 ，Ep 亚 前 缘 至 采 孔 609。 显 底 长 226， 与 EpIBE EE 
长 296， 须 肢 特 征 同 纵 螨 ， 各 节 背 方 长 : P- 了 了 42 (40), P-O 191 (181). P- TII 80 (85). 
P-IV 191 (184), P-V 63 461)。 工 足 端 4 节 背 面 长 : I-L-3 1501139) I —-L-4 216 
(200). T-L-S 2330009) D-L-6 233 (226)。 IVigüm 4 Wü. IV-L-3 198 (178), 
IV-L-4 275(252. J[V-L-5 313 087) [V-L-6 2641248) UK&£od4d: I-L-4 3. 
I-L-4 é []-L-440 5 & 9: 下 -L-4 和 5 9: TY-L-4 和 5 S. 

正 模 ^. Hom 32-2. 1991-4 -25, WM EE WERE ZEAB. Abk. HB 1^. HE 
32-1, 235 —,. F 32-3. 32-4, 23 FARS 32. HERRALLE. MEHE: 
45 .. RÈR 26. 1991- WI-15.. GEM VETE Scd. RRHI, CES 

种 名 词 源 : tuberculosa, $i pw. È Argh”. EAA P-IIBgWuBEBÉ E 
TE. eL 

2k SCR [UL gr X Sp EC d irt zK BOR BEA GE SK AS. IBI 39 B HE. EARRAN 
E., IV-L—4 f£ fla Tri UE VE SE. S s 6 3E '3 e UT PEERS Ia]. 
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4 sk Pitt Piona tuberculosa sp. n. 
A. 背面 (dorsal 21 B. 腹面 (venter th C. HBimi(venter $ D. RUE 4 d(V-L-4 êh 
E. 三 足 5 和 6 iIn-L-5-6 4: F. 须 肢 (palp f. 

3.55 多 突 软 滑 水 螨 ”新 种 Piona papilosa sp. n. (图 5) 

iw. IEE 765, HE 539 BEHAE H. AEG 前 端 至 后 内 突 端 部 长 235， 后 内 突 上 略 
Xs Ep 前 1/3 3b, PEG 中 缘 后 17 3 愈合 ， 遗 留 中 多 间距 约 7，Ep 亚 前 缘 至 EpIV 殖 吸 
盘 板 愈合 线 长 243，Ep 亚 前 缘 至 PEG MARM 348, MRAR S R ETE. E, 与 
Ep 后 缘 愈 合 ，E 与 EpIV/ iK i6. FAR AE 30 o Aca PAULI HOA 336， 前 缘 中 部 与 
EpIN 后 中 角 愈 合 : !/EJRMAEUUDAGTIE,. WREE, EIK 39. IMI 55 AR AREE 
STILE, Epir% ZILI 357, SEK 200, A34 Ep 工 中 缘 0/2, TREE 257. H 
i P- 工 腹面 稍 肪 大 ，P-- 亚 长 稍 大 于 宽 ，P-I 腹 面 中 部 脱 大 ， 有 大 部 侧面 具 1 短 刺 状 粗 
毛 ， 前 方 两 侧 及 至 端 部 依次 有 着 生长 、 短 毛 的 大 、 小 毛 瘤 ， 端 栓 毛 在 腹 方 、 较 大 AER 
AK: P-I 35.P- 170, P-II 76.P-IV 159,P-V 43。 工 足 端 4 节 和 背面 长 ， 工 
-L-3 122, I-L-4 167, I-L-5 198, I-L-6 202。 亚 -L-6 传 精 器 爪 为 3 爪 。IV 
足 传 精 器 前 鉴 栓 毛 3 根 、 底 部 大 栓 毛 1 根 ， 后 壁 大 小 不 等 的 栓 毛 6 根 、 大 毛 2 根 端 4 节 
PEK: IV-L-3 153, YL-4 223.1V-L-5 275.IV-L-6 219. & EK E:II 
-L-4 1, I-L-5 4 I-L-4 4 I[-L-5 6;I-L-4 5.1]I-L-5 1:N-L-4 2.IV 
-L-5 4 
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2 期 金 道 超 ， 软 清水 螨 属 中 国 五 新 种 暨 老 挝 一 新 种 GELANG i-o 慢 螨 总 科 : 软 滑 水 螨 科 ) [47 





图 5 多 帘 软 滑 水 SUPR Piona papilosa sp. n. 
入 .背面 (dersal t) B. Wiri(venter't C. Wiara] 35 D. 须 肢 (palp .**: 
E 四 足 4 节 ([y 一 上 -4 åh F. ZE $1816 5íl-L-5-6 5), 


HERS. (kic 922 (939)， 体 宽 678 (739). WHEE. AEG 前 端 至 后 内 究 243 
(261)， 后 内 突 与 Ep 卫 前 绿 顶 接 。PEG iE 104 (1090, PK 209， 后 中 角 处 略 向 后 
突 ; PEG 后 突 中 等 发 过 ，Ep 亚 前 缘 至 后 突 未 端 348〈357)。 生 殖 域 宽 383 (4000, MR 
盘 31 对 左右 ; 生殖 片 间距 191 〈183)， 前 殖 片 稍 前 于 Ea KER. E 与 EpIL sk fti. 
肛 孔 近 于 V 水 平 线 而 远 距 生殖 域 ，Ep 卫 前 绿 至 肛 和 孔 504。 显 底 长 200， 锚 罕 达 Ep 工 中 缘 
后 173 处 : WEK 237 (2540. Wit E, d T 37 E. P-I 31. P-E 177. P- 
Ill 77, P-V 180, P-Y 59, 1 EX 4 fk: I-L-3 139 l1-L-4 212074) I 
-L-5 223209) I -L-5 223(209, I -L-6 240213 IV i m 4 Jd dude. IV 
-L-3 19100165) IV-L-4 261(235), IV-L-5 3100278, IV-L-6 254(217). Ütik' ES 
fi: I-L-42, I-L-5 7. H-L-4 ^ I[-L-5 8, M-L-4 8 Il-L-5 9: Iv 
-L-3 2, IV-L-4 6, IV-L-5 5, 

iE <， 片 号 64-1, 1991- VI -2,. SOM EEG TER WA. miS 235. H€ 
64-2, 64-3, 3^ 2, 2 —, RRS 64, ^fESUERBIEBG 5522. 5:5, IKERLS 
211, 1992- K-16. AMEER TZ, R. HEAR. 

种 名 词 源 : papillosa, ATi], EA SILER” 本 新 种 P- 人 腹面 有 散 生 的 多 个 毛 
瘤 ， 故 名 。 

本 新 种 略 似 分 布 于 印 床 的 马 西 软 清 水 螨 Piona mahisa Cook 1967 (Lundblad, 1969), 
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Bpr PEG 中 绿 愈合 至 Ep 亚 一 EpIY 基 节 板 锋 处 〈 本 新 种 仅 后 部 17 RA, IL 
与 殖 吸盘 板 愈合 ， 后 者 几 螨 PEG 间距 窗 于 前 殖 片 〈 本 新 种 远 远 宽 于 前 殖 片 )。 二 者 其 它 
结构 特征 (Gn AEG 后 内 突 和 R-L-4 传 精 器 等 ) 亦 明显 不 同 。 
36 MARMA K $h Piona alledadayi sp. n. (图 6) 

REM. fic 904， 体 宽 644。 背 面 无 背 片 。AEG 前 端 至 后 内 突 末 端 长 217， 后 内 突 逾 
Ep 亚 前 缘 。PEG PE 70， 中 缘 长 183， 后 中 角 呈 锐 突 状 ; PEG 后 突 中 度 发 过 ，Ep 亚 前 
缘 至 后 突 末 端 313。 生 殖 域 宽 296; 殖 吸 盘 数 两 侧 不 等 、 左 侧 12 个 ， 右 侧 23 T. ARR 
板 自 中 部 断裂 生殖 片 间距 165， 前 殖 片 宽 远 大 于 PEG 中 距 、 前 缘 凸 出 超前 于 PEG 后 中 
角 。E, 游离 ，E 后 位 于 前 殖 片 水 平 线 。 肛 孔 邻 近 V, 线 而 远离 生殖 域 ，Ep 焉 前 缘 至 肛 孔 
426, TEK 217. ARKA Ep Inf: 整 肢 长 239， 基 熙 腹面 较 直 ， 背 面 如 号 形 凸 出 。 
须 肢 细 长 ， 各 节 均 为 简单 简 形 、P- 工 长 大 于 宽 之 2.5 倍 ，P- 亚 长 为 其 宽 的 151 P-IV 
腹面 大 毛 瘤 2 个 ， 握 阔 、 端 栓 毛 在 腹 删 方 、 锐 趾 状 ;各 节 背 方 长 ，P- 工 39, P-D 222, 
P-II 87,P-IV 243,P-V 63. I m 4 Wim: I-L-3 139. I-L-4 195, I 
-L-5 205. I -L-6 226. IV m 4 PAMEK: IY-L-3 163. IV -L-4 226, IV 
-L-5 257.]V-L-6 216. kE f: I-L-4 2, I-L-5 à I-L-4 4, I 
-L-5 6: M-L-4 6, M-L-5 7; IV-L-4 ftl 5 & 4. 
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图 6 ERKKA ”新 种 Piona allodadayi sp. n. 2 
A. 背面 (dorsalh B. 腹面 (yeater C. WMi&ilateral D. vi E(Cchelicerar E. 须 肢 {palp)。 
Ha, RRE 
ERY, FẸ 250-1. 1992-X-21. VBUBEHE, bk. EER. 
种 名 词 源 。allo-， 拉 丁 化 希腊 词 首 , RER”, dadayi， 达 氏 软 滑 水 旺 Piona dadayi 
(Piersig. 1900) 种 名 。 本 新 种 与 达 氏 软 衫 水 暑 略 似 ， 是 名 。 
在 软 衫 水 螨 现 知 种 中 ， 仅 数 种 具 纤 细 型 须 受 ， 本 新 种 与 其 中 的 达 氏 软 滑 水 里 较 接近 ， 


0000 http//www.cqvip.com 


2 期 REA: KR KRR RAAN EH ONDER GEDERSIE M. DIES) Tp. 软 滑 水 螨 科 )】 149 


gl ESP-IKTP-N (本 新 种 P-IIE P-WO 前 殖 片 仅 与 PEG PESE 
(本 新 种 宽 过 PEG PRE) ETAD CAPERE SSMO. PETERET Ep I 中 缘 (本 新 种 长 
ii Ep I P4). 
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SIX NEW SPECIES OF Piona FROM CHINA AND LAOS WITH 
DESCRIPTION OF GLANDULARIA OF THE GENUS 
(Acari: Hygrobatoidea: Pionidae) 


Jin Daochao 


Unstitute n f Entomology, Guizhou Agricultural! College, Gutyang, Guizhou, 550025) 


Abstract 


Sixe new species of Piona (Pionidae) (five from China and one from Laos) are presented 
in this paper. This is the first report of the genus from Laos. The distribution of glandularia 
in the genus is defined based on comparative study of the species. It is suggested that the loca- 
tions of D; and L,(on the dorso-lateral) and V4ton the dorsal of posterior end of idisoma) 
were the characteristics of the genus. A key to Chinese species tincluding one from Laos in 
the paper) was given. The differences between the new species and the relatives are as follows. 
Piona Lü sp. o., Fig. 1 

This new species is similar to P. Itberiensis Cook 1966, but differs from the latter by free 
anal pore and ventrally expended P— [V and large setal tubercles on the venter of P-[V. 
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Piona chengduensis sp. n., Fig. 2 

It is related to P. afficana Viets 1916, but differs from the latter by separated PEG and 
heavy setae on [Y -L-4 in male, much narrower median distance of PEG and much larger 
setal tubercles of P- IV in femal. 
Piona spinipdoda sp. n., Fig. 3 

The new species is close to P. bromada Cook 1980. The separated PEG and free anal 
pore in the new species are the main characteristics to separate it from P. bromada, in which 
PEG are fused medially and anal pore fussed with genital plate. 
Piona tuberculosa sp. n., Fig. 4 

This new species is similar to P. /ii sp. n. and P. chenduensis sp. n., It is significantly dif- 
ferent from these two species in dorsal structure, genital feuture and chaetotaxy of [V-L-4. 
Piona papilosa sp. n., Fig. 5 

It seems related to the Indian species P. mahisa Cook 1967. However, the male’s PEG is 
less fused medially (only 1 / 3 of EpIV) in the new species than the Indian species (EpIV fully 
fused), and the female's median distance of PEG is much wider than pregenital sclerite in the 
new species while the distance narrower than the sclerite in the latter. 
Piona allodadayi sp. n., Fig. 6 

The present new species is from Laos. 

It is close to P. dadayi (Piersig, 1899), but differs from the latter by short P- TI. devel- 
oped pregenital sclerite and long anchoral process. 

Key wards Piona, Pionidae, New species, China, Laos 
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昆明 动物 研究 所 钱 锐 先生 编著 《有 毒 动 物 及 其 毒素 一 一 中 毒 的 防治 及 毒素 的 应 用 》 一 书 于 1997 4 4 
月 由 云南 科技 出 版 社 出 版 ， 书 号 为 ISBN-7-5416-0913-8, ABH 40 HF, ERA Y29.50 元 。 

本 书 介绍 大 千 世 界 千 奇 百 怪 、 千 仇 百 态 的 有 毒 动 物 ， 它 们 的 起 源 进 化 、 形 态 分 类 、 毒 器 构造 及 生活 
习性 。 全 书 分 三 大 部 分 ， 第 一 篇 ， 有 毒 的 海洋 无 脊椎 动物 ， 海 绵 、 环 节 、 腔 肠 〈 刺 胞 )、 环 皮 及 软体 动 
W. Ba. AER TEES. KEA Ok. ATO. SEREA (REA. Gih, ARA CHA ci 
i. EA., HH GE., ER, RAA G., Xr. Ke, ADBOO. 3— RE. AENA xd. 
有 毒 鱼 类 (MA, Ew), AAE (MERE. EE, EA GENE. SEHD. 

动物 毒素 是 有 毒 动物 自卫 和 捕食 的 武器 ， 具 有 很 高 的 药理 学 和 生物 学 活性 。 本 书 介绍 各 种 动物 毒素 
分 子 的 结构 、 作 用 和 功能 ， 一 些 毒 素 组 分 的 提取 、 分 离 、 纯 化 。 中 毒 患 者 的 治疗 措施 、 动 物 毒 素 在 医学 
和 生物 学 上 的 应 用 现状 及 进展 。 

本 书 可 供 医疗 、 医 药 、 和 生化、 生物 学 、 植 保 和 冀 牧 专业 的 科研 、 教 学 人 员 参 考 。 还 可 供 旅游 者 、 野 
ARLE. SRSIRELUEK EDU) ORT. i. Án. EELER) 养殖 者 参考 。 

联系 地 址 ，650223 ”昆明 市 教 场 东 路 32 号 ”中 国 科学 院 昆 明 动 物 研究 所 

联系 人 : R K 电话 号 码 ，(0871) 5177018 
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